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26 Ιουλίου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ 


. Φύλλου 2601 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


1 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων εταιρείας ΟΑΡ Α.Ε. 

2 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος. 

3 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας Ζοθΐί5 
ΗθΙΙ35 ΑΕ. 

4 

Ανάκληση άδεας κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων εταιρείας ΕΕΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 

5 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος. 

6 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας ΤΕ\/Α ΡΗΑΚΜΑ Β.ν., 
υΤΒΕΟΗΤ,ΤΗΕ ΝΕΤΗΕΚΕΑΝ05. 

7 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος 5ΕΒΟΧΑΤ. 

8 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος. 

9 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος. 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Π) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων εταιρείας ΟΑΡ Α.Ε. 

Με την αρ.: 93463/6-12-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δια¬ 
τάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας ΟΑΡ Α.Ε 


Μορφή: 


ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙ¬ 
ΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΡΗ05ΡΗ01/ΙΤΑΜ ΡΟΚΤ 

Ο.ΤΑΒ 

ΟΑΡ Α.Ε. 


ΙΝΕΟΚΜΙΝ 

ΜΟϋ.Κ.ΟΑ.Η 50Μ0/ 
ΟΑΡ 

ΟΑΡ Α.Ε. 

ΦΚ05ΤΑΜΙΝ 

ΙΝ150.ΙΝΕ 

400Μ0/5ΜΕ 

ΟΑΡ Α.Ε. 


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΟΑΡ Α.Ε. 

Διότι: δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΙΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της υπ'αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινή υπουργική απόφαση, στη διά¬ 
ταξη 5υΝ5ΕΤ0Ι_Αυ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 2 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος. 

Με την αρ.: 88191/ 6-12-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δια¬ 
τάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας των φαρμακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας 0ΕΑΧΟ5ΜΙΤΗΚΕΙΝΕ ΑΕΒΕ. 


Μορφή: 


2490702 

Β005ΤΚΙΧΙΝ1 
51Ι5Ρ 0,5γπΙ/ 
νΐΑΙ (1 ϋ05Ε) 

ϋΙΡΗΤΗΕΚΙΑ 

ΤΟΧΟΙϋ, 

Αϋ50ΒΒΕϋ: 

ΤΕΤΑΝΙΙ5 

0ΕΑΧΟ5ΜΙΤΗΚΕΙΝΕ ΑΕΒΕ 

2983301 

ΜΕΟ 0ΑΡ5 
(0,5+0,4)Μ0/ 
ΟΑΡ 

ΤΑΜ51Ι105ΙΝ 

ΗΥϋΚΟΟΗίΟΚΙΟΕ: 

ϋυτΑ 

0ΕΑΧΟ5ΜΙΤΗΚΕΙΝΕ ΑΕΒΕ 


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 0ΕΑΧΟ5ΜΠΉΚΕΙΝΕ 
ΑΕΒΕ 


Διότι: δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ ΟΕΑΕΙΕΕ και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της υπ' αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινή υπουργική απόφαση, στη διά¬ 
ταξη 5υΝ5ΕΤ ΟΕΑΙΙδΕ. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 
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(3) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας Ζοθΐϊε 
ΗβΙΙβδΑΕ. 

Με την αρ.: 57967/22-12-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των διατάξε¬ 
ων του άρθρου 90 της κοινής υπουργικής απόφασης αρ. 
282371/2006, η άδεια κυκλοφορίας των κτηνιατρικών 
φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας Ζοθΐίδ ΗθΙΙθϊ 
ΑΕ. 


ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΒΚΟΝΟΗΙ-5ΗΙΕίϋ 

ΚΟΝΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΤΗΣ 

ΓΙΑ ΡΙΝΙΚΕΣ ΣΤΑΓΟΝΕΣ, 
ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 

ΖοείΒ ΗεΙΙβδ ΑΕ 

ΟΥΡΕαίΝ 

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 1%, 
Ιφ/ΙΟΟηιΙ 

Ζοθΐίδ ΗθΙΙθδ ΑΕ 

ΟΥΟΕσίΝ 

ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 
0,5% 

Ζοείίδ ΗεΙΙβδ ΑΕ 

ΟΥΟΕσίΝ 

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 10% 

Ζοείίδ ΗεΙΙβδ ΑΕ 

ΟΥϋΕσίΝ 

ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 2% 

Ζοείίδ ΗεΙΙβδ ΑΕ 

ΟΥϋΕΩΙΝ 

ΤΚΙΟ.ΑΜΟΧ 

ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΠΙΧΥΣΗΣ 
(5+200) Γηη/ιηΙ 

Ζοεΐίδ ΗεΙΙθδ ΑΕ 

ΕΧΟΕΝΕί 

ΕΝΕΣΙΜΟ ΞΗΡΟ, ΙφβΟιηΙ 

ΖοεΐΪ5 ΗεΙΙβδ ΑΕ 

ΕΧΟΕΝΕΕ 

ΕΝΕΣΙΜΟ ΞΗΡΟ, Λφ/δΟιτιΙ 

Ζοείίδ ΗεΙΙβδ ΑΕ 

(ΙΑΜΟΧΥί 

ΔΙΣΚΙΑ, 40 ιτιη/ΐαό 

Ζοείίδ ΗεΙΙβδ ΑΕ 

ΟίΑΜΟΧΥί 

ΔΙΣΚΙΑ, 200 ιτιςι/Ιθό 

Ζοείίδ ΗεΙΐ35 ΑΕ 


Διότι: Κατόπιν αιτήσεωςτης εταιρείας 


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(4) 

Ανάκληση άδεας κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων εταιρείας ΕΙΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ¬ 
ΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 

Με την αρ.: 93454/6-12-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δια¬ 
τάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας ΕΕΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 


Μορφή: 


ΟΝΟΜΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΑΝΤΙΡΚΕΧ 

ΤΑΒ 5Μ0/ΤΑΒ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 


ΑΝΤΙΡΚΕΧ 

ΤΑΒ 10Μ0/ΤΑΒ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΝΤΙΡΚΕΧ 

ΤΑΒ 20Μ0/ΤΑΒ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΡΕΚΤΑΠΕΟΝ 

ΤΑΒ25Μ0/ΤΑΒ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΡΕΚΤΑΟίΟΝ 

ΤΑΒ 50Μ0/ΤΑΒ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΡΕΚΤΑϋίΟΝ 

ΤΑΒ 100Μ0/ΤΑΒ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΕΝϋΟίΟΝ 

ΙΝΪ. 

50150 ΐυ/ΙΜΕΑΜΡ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΕΝϋΟίΟΝ 

ΙΝΪ.501100ΙΙΪ/1ΜΙ 

ΑΜΡ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

5Αϋ0ίΙΝ 

Ρ5.501 ΙΝΕ3Μ0/ΑΜΡ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΡΑΝΩ0Κ 

ΡΟ.ΟΚΑ.51Ϊ5 

500Μ0/5ΜΕ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΡΑΝΩΟΚ 

Ρϋ.ΟΚΑ.5υ5 

250Μ0/5ΜΕ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΡΑΝΩΟΚ 

ΡΟ.ΟΚΑ.51Ϊ5 

125Μ0/5ΜΕ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΡΑΝΟΕΟΚ 

0ΑΡ5 5ΟΟΜΟ/0ΑΡ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΡΑΝΩΟΚ 

0ΑΡ5 250Μ6/0ΑΡ 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΜΕΤΚΑΖΟί 

501. ΙΝΕ500Μ0/ 
ΙΟΟΜίνίΑί 

ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΕίΡΕΝ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥ¬ 
ΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 


Διότι: δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ ΟΕΑΕΙΒΕ και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της υπ' αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινή υπουργική απόφαση, στη διά¬ 
ταξη 5υΝ5ΕΤ0ΕΑυ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(5) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος. 

Με την αρ.: 92304/ 6-12-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δια¬ 
τάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας Φαρμακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας ΙΑνίΡΗΑΚΜ ΑΕ. 


Μορφή: 


2669601 

ϋΙΧΙΝΕ ΕΧ.ΤΑΒ 
1Μ0/ΤΑΒ 

ΚΙ5ΡΕΚΦ0ΝΕ 

ίΑνίΡΗΑΚΜ ΑΕ 

2669602 

ϋΙΧΙΝΕ ΡΧ.ΤΑΒ 
2Μ0/ΤΑΒ 

ΚΙ5ΡΕΚΦ0ΝΕ 

ίΑνίΡΗΑΚΜ ΑΕ 

2669603 

ϋΙΧΙΝΕ Ε.ΟΤΑΒ 
3Μ0/ΤΑΒ 

ΚΙ5ΡΕΚΦ0ΝΕ 

ίΑνίΡΗΑΚΜ ΑΕ 
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2669604 

ϋΙΧΙΝΕ ΡΧ.ΤΑΒ 
4Μ0/ΤΑΒ 

ΡΙ5ΡΕΡΙϋΟΝΕ 

ΕΑνίΡΗΑΚΜ ΑΕ 

2669605 

ϋΙΧΙΝΕ ΡΧ.ΤΑΒ 
6Μ0/ΤΑΒ 

ΡΙ5ΡΕΡΙϋΟΝΕ 

ΕΑνίΡΗΑΚΜ ΑΕ 


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΕΑνίΡΗΑΚΜ ΑΕ 
Διότι: δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 6ΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της υπ' αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινή υπουργική απόφαση, στη διά¬ 
ταξη 5ΘΝ5ΕΤ ΧΕΑΙΙ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 6 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας ΤΕ\/Α ΡΗΑΚΜΑ Β.ν., 
υΤΚΕΟΗΤ,ΤΗΕ ΝΕΤΗΕΡΕΑΝ05. 

Με την αρ.: 96564/20-12-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκαν, βάσει των δια¬ 
τάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221 /2013, οι άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας ΤΕΝ/Α ΡΗΑΡΜΑ Β.ν., ΙΙΤΚΕΟΉΤ, 
ΤΗΕ ΝΕΤΗΕΡΕΑΝΩ5. 


Μορφή: 


ΟΝΟΜΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

ΜΟΡΦΗ 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΕΑΝ50ΡΚΑΖ0ΕΕ/ 

ΤΕνΑ 

0Κ.0Ι5Ρ.ΤΑΒ 

15Μ0/ΤΑΒ 

ΤΕνΑ ΡΗΑΚΜΑ Β.ν., ΙΠΚΕΟΗΤ, 
ΤΗΕΝΕΤΗΕΚΕΑΝ05 

ΕΑΝ50ΡΚΑΖ0ΕΕ/ 

ΤΕνΑ 

0Κ.0Ι5Ρ.ΤΑΒ 

30Μ0/ΤΑΒ 

ΤΕνΑ ΡΗΑΚΜΑ Β.ν., ΙΠΚΕΟΗΤ, 
ΤΗΕΝΕΤΗΕΚΕΑΝ05 

ΤΑΟΝΙ 

0ΑΡ5 0,5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΤΕνΑ ΡΗΑΚΜΑ Β.ν., ΙΙΤΚΕΟΗΤ, 
ΤΗΕΝΕΤΗΕΚΕΑΝϋΕ 

ΤΑΟΝΙ 

0ΑΡ51ΜΟ/ΟΑΡ 

ΤΕνΑ ΡΗΑΚΜΑ Β.ν., ΙΠΚΕΟΗΤ, 
ΤΗΕΝΕΤΗΕΚΕΑΝ05 

ΤΑΟΝΙ 

0ΑΡ5 5ΜΟ/ΟΑΡ 

ΤΕνΑ ΡΗΑΚΜΑ Β.ν., ΙΠΚΕΟΗΤ, 
ΤΗΕΝΕΤΗΕΚΕΑΝ05 

5ΕΙΜΑΤΚΙΡΤΑΝ/ 

ΤΕνΑ 

Ρ.Ο.ΤΑΒ 50Μ0/ΤΑΒ 

ΤΕνΑ ΡΗΑΚΜΑ Β.ν., ΙΠΚΕΟΗΤ, 
ΤΗΕΝΕΤΗΕΚΕΑΝ05 

5ΕΙΜΑΤΚΙΡΤΑΝ/ 

ΤΕνΑ 

ΡΧ.ΤΑΒ 100Μ0/ 
ΤΑΒ 

ΤΕνΑ ΡΗΑΚΜΑ Β.ν., ΙΠΚΕΟΗΤ, 
ΤΗΕΝΕΤΗΕΚΕΑΝ05 

ΕΕνΟΓΕΟΧΑϋΝ/ 

ΤΕνΑ 

50Ε.ΙΝΕ 5Μ0/ΜΙ 

ΤΕνΑ ΡΗΑΚΜΑ Β.ν., ΙΠΚΕΟΗΤ, 
ΤΗΕΝΕΤΗΕΚΕΑΝ05 


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΤΕνΑ ΡΗΑΡΜΑ Β.ν., 
ΙΙΤΚΕΟΉΤ, ΤΗΕ ΝΕΤΗΕΚΕΑΝΩ5 
Διότι: Κατόπιν αιτήσεωςτης εταιρείας. 


Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(7) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος 5ΕΒΟΧΑΤ. 

Με την υπ' αριθμ. 90423/15-12-2016 απόφαση του 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των 
διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού 
προϊόντος 5ΕΚΟΧΑΤ. 

Μορφή: ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΜΕ ΛΕΠΤΟ ΥΜΕΝΙΟ ΔΙΣΚΙΟ 
10ΜΟ/ΤΑΒ 

Δικαιούχος σήματος: ΒΕΕΟΉΑΜ ΟΒΟυΡ ΡΕΟ, ΑΓΓΛΙΑΣ 

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: 0ΕΑΧΟ5ΜΙΤΗΚΕΙΝΕ 
ΑΕΒΕ 

Διότι: Κατόπιν αίτησης της εταιρείας. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


( 8 ) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος. 

Με την αρ.: 88189/6-12-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δια¬ 
τάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας των φαρμακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ ΑΕ. 


Μορφή: 


1253504 

ΕΧΤΚΑΒΟυΝΕ 0ΙΕΥ.ΙΝΙ 
200Μ0/2ΜΕ νΐΑΕ 

ΝΑΝϋΚΟΕΟΝΕ ϋΕΧΑ- 
Ν0ΑΤΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2021201 

ΝΑ5Ρ0Κ ΟΚ.Ρϋ.ΙΝΙ 
1000Μ0/νΐΑΕ 

ΟΕΡΟΤΑΧΙΜΕ50ϋΐυΜ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2064601 

ΟΕΝΕΡΑϋΚΟΝΕΟ/5. 
50Ε.ΙΝ 20Μ0/10ΜΕ 

ΜΙΤ0ΧΑΝΤΚ0ΝΕ ΗΥ- 
ϋΚΟΟΗΙΟΚΙΟΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2064602 

ΟΕΝΕΡΑϋΚΟΝΕΟ/5. 
50Ε.ΙΝ 25Μ0/12,5ΜΕ 
νΐΑΕ 

ΜΙΤ0ΧΑΝΤΚ0ΝΕ 

ΗΥϋΚΟΟΗίΟΚΙΟΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2064603 

ΟΕΝΕΡΑϋΚΟΝΕΟ/5. 
50ΕΙΝ 30Μ0/15ΜΕ 

ΜΙΤ0ΧΑΝΤΚ0ΝΕ ΗΥ- 
ΟΚΟΟΗΕΟΚΙϋΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2081402 

ΟΕΝΕΟΑΙΟΙΝ ΙΝΙ.50Ε 
100 ΐυ/ΙΜΕ ΑΜΡ 

ΟΑΕΟΙΤΟΝΙΝ, 5ΑΕΜ0Ν 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2540301 

ΚΙ5ΡΟΟΕΝ ΡΧ.ΤΑΒ 
1Μ0/ΤΑΒ 

ΚΙ5ΡΕΚΙϋ0ΝΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2540302 

ΚΙ5Ρ00ΕΝ ΡΧ.ΤΑΒ 
2Μ0/ΤΑΒ 

ΚΙ5ΡΕΚΙϋ0ΝΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2640303 

ΚΙ5Ρ00ΕΝ ΡΧ.ΤΑΒ 
3Μ0/ΤΑΒ 

ΚΙ5ΡΕΚΙϋ0ΝΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 




































26740 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος Β'2601/26.07.2017 


2640304 

ΚΙ5Ρ00ΕΝ Ρ.ξ.ΤΑΒ 
4Μ0/ΤΑΒ 

ΚΙ5ΡΕΚΙϋ0ΝΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2640305 

ΚΙ5Ρ00ΕΝ Ε.Ο.ΤΑΒ 
6Μ0/ΤΑΒ 

ΚΙ5ΡΕΚΙϋ0ΝΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2640801 

ΡΚΑνΑΧΙ5ΤΑΒ20Μ0/ 

ΤΑΒ 

ΡΚΑνΑ5ΤΑΤΙΝ 

50ϋΐυΜ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2540802 

ΡΚΑνΑΧΙ5ΤΑΒ40Μ0/ 

ΤΑΒ 

ΡΚΑνΑ5ΤΑΤΙΝ 50- 
ϋΐυΜ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2641401 

ΡΚ0Ρ00ΕΝ ΙΝΙ.ΕΜυ 
1% (10Μ0/ΜΕ) 

ΡΚ0Ρ0Ε0Ε 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2727701 

ΟΕΝΟΕΕ/ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ Ρϋ.ΙΝΙ 
50110/νΐΑί 

ΟΕΕΕΡΙΜΕ 

ΟΙΗΥΟΚΟΟΗίΟΚΙϋΕ 

ΜΟΝΟΗΥϋΚΑΤΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2727702 

ΟΕΝΟΕΕ/ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ Ρϋ.ΙΝΙ 
50Ε 20Λ/ΙΑΕ 

ΟΕΕΕΡΙΜΕ 

ΟΙΗΥΟΚΟΟΗίΟΚΙϋΕ 

ΜΟΝΟΗΥϋΚΑΤΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2728101 

ΖΙΤΚΑΧ/ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 
Ε.Ο.ΤΑΒ 500Μ0/ΤΑΒ 

ΑΖΙΤΗΚΟΜΥΟΙΝ 

ϋΙΗΥϋΚΑΤΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2834201 

ΕΙΝΑ5ΤΕΚΦΕ/0ΕΝΕΡΗ- 
ΑΚΜ Ε.Ο.ΤΑΒ ΙΜ0/ΤΑΒ 

ΕΙΝΑ5ΤΕΚΙϋΕ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2957001 

ΝΕΤνίΚ Ε.Ο.ΤΑΒ 
125Μ0/ΤΑΒ 

ΕΑΜΟΙΟίΟνίΚ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2917002 

ΝΕΤνίΚ Ε.Ο.ΤΑΒ 
250Μ0/ΤΑΒ 

ΡΑΜΟΙΟίΟνίΚ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 

2917003 

ΝΕΤνίΚ Ε.Ο.ΤΑΒ 
500Μ0/ΤΑΒ 

ΕΑΜΟΙΟίΟνίΚ 

ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ 

ΑΕ 


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΟΕΝΕΡΗΑΚΜ ΑΕ 
Διότι: δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΕΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της υπ' αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινή υπουργική απόφαση, στη διά¬ 
ταξη 5υΝ5ΕΤ0ΕΑυ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 


(9) 

Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού 
προϊόντος. 

Με την αρ.: 88193/ 6-12-2016 απόφαση του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων ανακλήθηκε, βάσει των δια¬ 
τάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/2013, η άδεια κυκλοφορίας των φαρμακευτικών 
προϊόντων της εταιρείας ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΒΜΑ(Ι.ΗΕΙΙΑ5 ΒΙΟΜ. 
& ΕΜΠ.Φ/ΚΩΝ - ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑΑ. ΠΡ. ΑΒΕΕ Δ.Τ. ΙΑ5Ι5 
ΡΗΑΚΜΑ. 


Μορφή: 


1931801 

ΑΒϋϋΟΕ ΟΚΕΑΜ 
5% \Λ//νν 

Αααονικ 

ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΚΜΑΟ. 
ΗΕΕΕΑ5 ΒΙΟΜ. & 
ΕΜΠ. 

2048201 

ΟΑίΟΟ ΙΝ150Ε 
100 ΐυ/ΑΜΡ 

ΟΑίΟΙΤΟΝΙΝ, 

5ΑΕΜ0Ν 

ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΚΜΑΟ. 
ΗΕΕΕΑ5 ΒΙΟΜ. & 
ΕΜΠ. 

2204701 

0ϋΑΜΕ50Ε 

0ΚΧΑΡ20Μ0/ 

ΟΑΡ 

0ΜΕΡΚΑΖ0ΕΕ 

ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΚΜΑΟ. 
ΗΕΕΕΑ5 ΒΙΟίνΐ. & 
ΕΜΠ. 

2455902 

ϋΕΧΑΕΟΟΑΙ 
ουτ.5θί 
0.025% \Α//ν 

ΒϋϋΕΟΟΝΙϋΕ 

ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΚΜΑΟ. 

ΗΕΙΙΑ5 ΒΙΟΜ. & 

ΕΜΠ. 

2455903 

ϋΕΧΑΕΟΟΑΕ 

ΝΑ5ΡΚ.51Ι5 

1ΟΟΜ0ΟΦΟ5Ε 

ΒυϋΕ50ΝΙϋΕ 

ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΚΜΑΟ. 

ΗΕΕΕΑ5 ΒΙΟΜ. & 

ΕΜΠ. 

2456401 

ΑΚΝΕ5ΙΕ 

ΟΕΕ. ΕΧΤ. υ5 
0,05% \Α//νν 

Ι50ΤΚΕΤΙΝ0ΙΝ 

ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΚΜΑΟ. 
ΗΕΕΕΑ5 ΒΙΟΜ. & 
ΕΜΠ. 

2538101 

ΟΑΙΟΟϋΟΙ ϋ3 
5ΟΕΤ.0ΑΡ5 
Ο,25πΐί9/ΟΑΡ 

ΑΙΡΑΟΑΙΟΙϋΟΙ 

ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΚΜΑΟ. 

ΗΕΕΕΑ5 ΒΙΟΜ. & 

ΕΜΠ. 

2538102 

ΟΑΙΟΟϋΟΙ ϋ3 
50ΕΤ. 0ΑΡ5 
Ιηκς/ΟΑΡ 

ΑΕΕΑΟΑΙΟΙϋΟΙ 

ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΚΜΑΟ. 
ΗΕΕΕΑ5 ΒΙΟΜ. & 

ΕΜΠ. 


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΚΜΑ0,ΗΕΙΙΑ5 
ΒΙΟΜ. & ΕΜΠ. Φ/ΚΩΝ - ΧΗΜ/ΚΩΝ & ΚΑΑ. ΠΡ. ΑΒΕΕ Δ.Τ. 
ΙΑ5Ι5 ΡΗΑΗΜΑ. 


Διότι: δεν υπεβλήθη αίτημα εξαίρεσης από τη δι¬ 
αδικασία 5ΕΙΝ5ΕΤ 0ΕΑΧΙ5Ε και συνεπώς αυτοδικαίως 
εμπίπτουν, με βάση το άρθρο 40 της υπ' αρ. ΔΥΓ3α/Γ.Π. 
32221/29-4-2013 κοινή υπουργική απόφαση, στη διά¬ 
ταξη 5υΝ5ΕΤ0ΕΑυ5Ε. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος ΔΔΥΕΠ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΪΣΛΑΪΤΝΕΡ 



ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000 
Κείμενα προς δημοσίευση: νν6ΒΓΠ35ί6Γ·6ί(3)6ί·αΓ 






































